GH-USB-FANST シリーズ取扱説明書 ver.1.0 


•本製品をお買い上げいたださ、あ0びとラございます。 

本製品を正し<ご利用いにだ<ため、本取扱説明書をよ<お読み<ださい。 
♦本製品は USB 給電式扇風機でず。2段階の風量調節機能を搭載していまず。 





送風 □ 



電源/風量調節スイッチ 


心 、 GREEN HOUSE 


電源/風量調節スイッチを操作することで、本製記はな下のよ5に動作します。 



給電方法 I 送風口の調節 


パソコンなど、 US 目ポートを搭載する機器から給電ずること手動で送風口の向きを上下 
びでをます。 に調節巧能です。 



本製品は、 USB ポートからの給電のみ対応しています。 
コンセントか5直接給電することはでをません。 


US 己八ブなどから接続した場合、 

巧分な電力を得5れない場合びあります。 



















































































































製品仕様 


インターフェース 

US 巨2.己/ 1.1 

電源 

DC 己 V ( US 目ポートよ0供給） 

外形寸法 

W 100 XD 1 l 0 xH 123( mm ) 

重量 

約2巳日邑 

ケーブル長 

約12日 cm 

付属品 

専用 USB ケープル、取扱説明書/6ヶ月保証書(本書） 


を全上の ま意 


表示の説明 


A 警告 

この表示を守らないと、人び巧こしたり、重傷を負うおそれびありまず。 

A を意 

この表示を守らないと、人びケガをしたり、物的損害び発生ずるおそれびあります。 


なお， A 注意に記載された事項や、本文中のま意事頃でマークの無いま意事項でち状況によっては.重大な結果に 
結びつく可能性びあります。必ず r 巧全上のま意」を守ってくだごい。 


A 警告 

' 火中に投入した D 、 加熱しないで<ださい。 

-発熱体の近<で使用しないで<ださい。 

’直射日光の強いところやが天下の車内などに、長時間 
放置しないで < ださい。 

' かにつけたり，濡らしたりしないで<ださい。 

-風呂場や洗遅機の近く、台所などの水場や湿気の多い 
場所で使わないで<ださい。 

-本製品を分觸.改造しないで<ださい。 

-本製品を日 []<, 踏む、欄るなどしないで<ださい。 

■ 乳幼巧の手の届<場所へ置かないでください。事故や 
ケガなどの原因とな D ます。 


么注意 

■ 本製品を電子レンジや，オープン、圧力のかかるよラ 
なをのには入れないで<ださい。 

■ 本製品を落とさないで<ださい。 

-本製品り、曰異臭びした0、荒熱、巧色、変おしたら本 
製品を使巧しないで<ださい。また使巧中の場合は I 
速やかに使用をおやめください。 

’不巧おな場所で使巧しないでください。 

-巧動部に指を入れないでください。 

-風を長時間、体にあてないで<ださい。健康を害する 
恐れびあ0ます。 

- US 巨パブなどから接続した場合、巧分な單力を得6れ 
ない場合びあります。 


お手入れについて 

-巧れび付いた場合は中性洗剤を薄め，巧にふくませて巧を取ってください。 


GH-USB-FANST シ U - ズ 


目ヶ月間保証書 


品名 

USB 扇風機 

ご履入店、 

販売店様へ 

型番 

GH-US 巨 - FANST シ U - ズ 

ご購入年ち曰 

保亞期間 

ご購入より6ヶ月間 

(販売店様擦酣 

お客様へお渡しの隙には、ご購入 

お客様ご氏を 


年月曰、責店名、ご住所、お電話 
ま号をご記入の上、ご擦印くださ 
りますよう、お願いいたしまず。 

お客様ご住所 




製品を安むしてご使用いただくため、下記ホームページよりユーザー登録ください 

http://www.green-house.co.jp/ 


6.修理’插送につしでのま意 

- 1 . 記録おがのデータは.一切の保証をいたしか均ます， 

-2 .本製品と一括におちりいただいたをのは返巧いたしひなますのでIお客様 
びご廣入をに巧り付けた物品.装節等は取 D 巧■してり、らお送 D ください， 

-3 .挂をにより堅品びあ損した場を、興れは責枉を負いひなますので.巧包に 
は十巧にま意し.是をちまに配尾が友り.是さ記録び菅理さ〇ているち配 
巧等をご利巧 < ださい。 

-4 .僖理をを.保証巧間はご磨入年月曰からの起胃となります. 

-5 .檀理のご巧房は.こ语入店.あるいは、势社テクニカルサポートへこ化巧の 
上.篇な指定注巧へおを D< ださい•お張慘理は巧ってお0ません。 

-6 .舆社の判断によ D 同等おと交換させていただ < 場合びあ D ます•なお,お 
ミりしがだいた旧製品はおをししがしません。 

【巧の場合は修理巧いたしか？ a ます。] 

- 1 . お理用部材び—国達でさない場合。 

-2. 巧巧,な造む q 子0のている場を。 

-3 .原型をとどめない損ち等.度巧による回涅び困發な場を。 

1 . このな証書は,日本国内においてのみ有効です。 

The warranty is valid only in JAPAN 
邑.本な証書によ0、おぎ巧の法律上の柜利を制旧するちのではありまだん， 


&磬品のデヴイン、仕様は巧良等により、予告なしに変更する場合びあります。 



株す会社グリーン八ウステクニカルヴポート 

TEL 

03-己42 1-0 已80 

受付時間1日:00〜1吕:〇〇 /I 日:0日〜17:0日(±、曰、祝日をのぞく與社営業曰のみ） 

FAX 

03-已42 1-2266 

ホー ムぺ ージ 

http :// www . green - house . co . jp / 


※受付時間は予告なく変更する場合びあります。ご確認は巧社ホームページにてお願いいたします。 

※ご博用上のご質問、お問いをわせは巧れホームぺージ巧のお問い合わせフオームよりお願いいたしまず。 
なお、お問い合わせの前に巧社ホームページ巧 r よくあるご質間」をごま用ください。 


保証規定 

1. このな証規定は，巧証期国巧の本監品に這用さむます。 

2. 巧証巧国は.ご置入年ち曰か S 臣算した保記巧国肉に限0ます。 

3. 巧証期間中にあ巧离巧 S . パッケージ等の記貢に巧った巧用で巧廣しに場合、 
おなにて無恒修理いたします。 

4. 本な EES により I 本監品の使巧に伴ラ事業利巧の逸失,記録塚巧肉データの損 
ホ.関連安置の故陌、損毎等に巧して巧巧び頁任を負5をのではあ0ません。 

5. 巧証期国のであってを，なの場合は巧 E の巧象巧とな0ます。 

■1 .巧 SIS びない場合。 

■2. 巧 EES にご眉入年ち0、ご雇入店による記入療印びない場合。 

■3. 巧巧説明 S . "ジケージ等の記君に従った使巧でない場合。 

■4 .譲お.あるいは、再おご打た場合。 

■5 .落下.衝尝.圧力.負荷といった巧•の要因による®房.損南の場合。 

■6 .义が，地至.落雷，風水吾といった巨が巧害による巧頃、損宙の場合。 

■7 .消耗-ち化の場合， 

■8. 記浸摄巧巧データ損巧の場合。 

■9 .本監品び組み込ま打た関連装置等の互を性による場合。 



































